|chemical 

[Aluminum  (mg/kg) 
[Antimony  (mg/kg) 
[Arsenic  (mg/kg) 
[Barium  (mg/kg) 
[Beryllium  (mg/kg) 
[Cadmium  (mg/kg) 
[Calcium  (mg/kg) 
[chromium  (mg/kg) 
|Cobalt  (mg/kg) 
[Copper  (mg/kg) 

[iron  (mg/kg) 

[Lead  (mg/kg) 
Magnesium  (mg/kg) 
|Manganese  (mg/kg) 
Mercury  (mg/kg) 
|Nickel  (mg/kg) 
Potassium  (mg/kg) 
[selenium  (mg/kg) 
[silver  (mg/kg) 
[Sodium  (mg/kg) 
[strontium  (mg/kg) 
[Thallium  (mg/kg) 
[Vanadium  (mg/kg) 
[zinc  (mg/kg) 


Maximum 

37400 

1.07 

29.7 
173 
4.85 
18.6 

71200 

5.38 

60.5 
357 

68400 

378 

6550 

10500 

0.06 

31.6 
1040 

3.1 

1.71 

254 

260 

0.508 

19.9 

8670 


Concentrations  are  shown  in  milligrams  per  kilogram  (mg/kg)  dry  weight 
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